Artikel Beschreibung MJ 


ZEG Art.Nr. 


110815| Pegasus Solero E8 H/Trap. 20014 0 0 | 


Rahmen in 1 Farbe 


grau-matt TC-U114 


547-28048 


RH: H 48/53/58/61, Trap. 45/50/53/58 547-28245 


Federgabel 
Federgabel Alternative 


NEX-E25 DS HLO 700C Disc Gewinde weiss-matt 
in weiss-matt fehlanzeige 


Federgabel Alternative NCX D RLO Disc Gewinde 216mm schwarz-m. 060-73179 
Steuersatz semi-integr.mit Gewinde 060-00675 
Vorbau AL822 sw-matt , verschied. Längen 061-72389 .. 


Lenkerbügel 


schwarz-matt 620/590 23mm 5° HB-SM3-ENC 


060-72164 


Griffe Alternative Large 24-G 050-30400 


Griffe Alternative Small 24-G 050-30403 
Endstopfen 15mm 050-30412 


Sattelstütze SP380 30,0 x 300mm sw gefed. 
Sattelstütze Alternative Tranz X 27,2 x 350mm sw ( + Buchse ) 


060-32448 


Satte Jsete Royale 


Sattelschelle 


schwarz 34,9mm 


061-36456 


Speichen Niro 2mm sw. 
VR Nabe Formula sw 6-L. 36L. 


HR Nabe 
v 


Schlauch D/V 
Kettenrad Bosch 18Z 


Formula sw 6-L. 36L. 8-f. Kass. 
ZAC19 Di M 475 6-L sw 


060-50830 


R 
HR ZAC19 Di M 475 6-L sw 060-51830 


Kettenrad Alternative FSA 18Z 060-83519 
Kettenrad Abdeck. FSA FSA sw 18-20Z 060-83523 
Kurbelpaar FSA Kurbel Metropolis 170mm sw Paar 060-83506 


Kettenschutz 


Reifen VR/HR Conti E-Contact, 42-622 sw Reflex 


Hesling CORTEZ 1 sw-matt 
Hesling CORTEZ 1 sw-glänz. 
BOSCH Motor 2014 Active Line 


0.276.001.202, incl. Innenlager ISIS 


060-22758 


Bosch 


Wellgo LU 884 PVC non-slip schwarz 


Pedale Alternative 


Marwi SP 802 sw 


060-28506 


Kette 


TAYA OCTO-DH 1/2x3/32 8-f. 


Kette Alternative 


KMC Z1 HX 1/2*3/32" 136 Gl. 


060-21109 


Kettenwechsler 


Shimano RD-M592SGS sw Shadow Top.N. 


060-82092 


Shimano SL-M310, 8-f sw 


060-82420 


schwarz 


060-00563 


Kassette/Zahnkranz 


Shimano CS-HG31-8-f., 11-34 Z 


060-66205 


Schutzbleche 


28'"SKS sw 46mm Farbe #29 


065-10010 


GT Befestigung 


SKS sw 


060-76362 


Gepäckträger 


SW-KMO01SC sw-m. I-Rack Schutzbl.anbindung 


050-20285 


Halter f. Gepäckträger 


Tung Shin Strebe Z-A1401 


Scheinwerfer 


Fuxon F50 (Stromquelle ist d.Akku) 


070-50023 


Scheinwerferhalter 


WIFFB 60N sw 


070-50020 


Fuxon R 99 EB ( LED sw ohne Standlicht) 


Bosch Lichtkab. V. #1.270.020.322 
H.#1.270.020.324 


Bosch Montagemat.f.Displayhalter #1.270.016.716 


070-50150 
050-20874 
050-31180 


Stand 8/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


